Bijlage 2: Leeswijzer Waarderingskader Voortgezet Onderwijs 2013: 

De indicatoren in het waarderingskader zijn opgedeeld in drie kleuren, met elk een bijbehorende 
letter: 

1. De indicatoren met rode nummering (A; kernkader) zijn de indicatoren die de inspectie 
altijd allemaal wil onderzoeken in een kwaliteitsonderzoek; 

2. De indicatoren met blauwe nummering (B; aanvullend kader) zijn indicatoren die de 
inspectie aan een onderzoek kan toevoegen als op basis van het bureauonderzoek er reden 
is de kwaliteit van de betreffende indicator te beoordelen; en 

3. De indicatoren met groene nummering (C; verdiepend kader) zijn indicatoren die de 
inspectie kan onderzoeken om dieperliggend zicht te krijgen op oorzaken van 
achterblijvende kwaliteit. Het kan ook gaan om indicatoren die de inspectie voor 
themaonderzoeken wil beoordelen, of omdat ze aansluiten bij ambities van de school. 



